ELIKS GRZELEW 


długoletni organista przy kościele sw. Piotra, 


urodzony w r. 1835, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 9 sierpnia 1904 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publi- 
czność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we czwartek dnia 11 b. m. o godzinie 5 popoł. 
z domu żałoby L. 14 przy ulicy Poselskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 12 b. m. o godzinie wpół do 7 rano w kościele św. Piotra. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


